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Stare ne potejl Vifio abfyue crijlallino .? 

I 

I S U S fenfuum acerrimus & princeps costeros vincit objeftorura 
multitudine. Innumera fimul perfpicit rerum difcrimina. Ejus cele¬ 
ritas prodigio fimilis : vix oculus ad objeda convertitur , illorum 
imago in retina depingitur, ftatim ad cerebrum ufque impreffio tra¬ 
ducitur nervi optici opera. Ut vifus reliquis praftat fenCbus, fic 
& ejus organum e.xcellentiorem ftrufturam obtinuit. Non alia cor¬ 
poris pars tam mira humorum, vaforum, membranarum complexione adornatur- 
pculorum funiSioni imprimis inferviunt tres, quos vocant, humores; Aquofus, 


























Crirtalllnus, Vitreus. Aquofus corneae proxime fubjacet; aquae indolem refert, uA- 
<le noinen. Criftallinus perperam dicitur humor ; non enim cfiffluit. Qiiam habet 
. -taollitiem, facile dimittit arefcendo: tunc ex multis Lamellis conftare animadver¬ 
titur, nulli videtur adhaerere parti, at tenuiflima invertitur membrana, cujus auxi¬ 
lio csteris connedlitur partibus & in fede firmatur. Eum excipit vitreum corpus, 
quodquidem vitri fufi Spirtitudinem prima, facie videtur aemulari. Nihil aliud ert, 
quam membranarum fibrarumque pellucidarum contextus, cujus in cellulis humor 
aquofo fimillimus concluditur. Patet illud, ubi vitreum corpus ex oculo exemptum 
ert; brevi enim irteliquor undequaque diffluit, qui, relidis paulatim membranis 
circumcirca colligitur. Eb tendit totus oculi apparatus, ut radii ab eodem objedi 
pundo emiffi,’ per illa media libere permeent, & fic frangantur, ut in retina i 
tanquam in foco, tandem concurrant. 

ir. 

S PHERICA aut ad Sphericam proxime accedens figura', omnium ert ad 
frados radios colligendos aptilllma. Corneam igitur ea donatam erte fuadec 
ratio, nec fenfus refragatur. Non eadem ert in omnibus corneae convexitas. Ut plu¬ 
rimum aequat fphsrae convexitatem , cujus diameter ert feptem, vel odo, vel no¬ 
vem linearum. Ad cornex figuram fe fe aquofus humor accommodat. Hujus & 
.^qux, communis eadem videtur denfitas. Cum ergo pluribus experimentis compeiS- 
tum fit, radios In aquam oblique incidentes fic refringi, ut unus anguli inclina¬ 
tionis fit ad finum angulirefradionis, ut 4. ad 3., Idem contingere necelTe ert ra¬ 
diis, qui ex aere humorem aquofum fubeunt. Hinc Optice demonftrat, radios axi 
parallelos vi hujus refradionis coituros elTead dirtantiam duplx diametri convexi¬ 
tatis cornex, hoc ert ad fexdecim linearum intervallum, ubi cornea ert fegmen- 
mentum Sphxrx cujus diameter fit odo linearum. Paulo remotior erit concurfus 
divergentium radiorum, qui ab eodem objedi pundo non multum diditi pro¬ 
deunt. Cum autem tanta non foleat elTe diftantia.retinx a cornea; five ab objedo 
remoto'prodeant radii, ( qui ideo fint ita parum divergentes, ut parallelifuppo- 
nantur, ) five,paulo magis divergentes exiftant, retinx prius occurrerent, quam 
linirentur, fi unica effet refradio. Idcirco adjedus ert Criftallinus utrinque coA- ■ 
vexLis, humore aquofo denfior, 

III. 

D U M ergo radii ex hoc in illum incurrirnt, IteriiiA franguhtur & ad fe fe mu-- 
tiib accedunt. Tandem ubi vitrei corporis concavam fuperficiem offendunt, 
recedendo a perpendiculari refringuntur, unde fic ad fe invicem inclinant, ut in re¬ 
tina colligantur. Hinc ejus fibras-validi lis impellunt. ImprclliO ad intimam ufque ce¬ 
rebri fubftantiam tranfmittitur, modo vigeat nervus-opticus. Illud-ert vifionis arti¬ 
ficium. Si radii fat multi in fingulis retinx pundis prxeise- concurrantnihil ad dif 
tindam vifionem oculo deeft: lin minus, vel omni;i6 nulla, vel faltem confufavi- 
lio. Quacumque data cornex convexitate, modo ad hujus- diametrum duplam ra- 
tioneiji,haberet diftantiaretinx a cornea, folo humore aquofo fradi radii collige-^- 
rpntur in retinL Inutilis ergo foret Criftallinus, nlfi,gravia inde exurgerent incoqi- 
^oda, Ubi multCi® convexa eflet cornea, non adeo accurate objedorumimag;» 









exprimeretur; vel enim pupilla'pateret amplitudine confueta, fic que ejus diameter 
inulto pluribus gradibus convexioris comese refponderec. & ideo qui radii ad plu# 
res, quam expedit, gradus ab axe corneam penetrarent, retinae illaberentur ; 
vilionemque turbarent: Cum aliis enim radiis minus remotis in eodem punfto 
non uniuntur. Vel pupillae foramen, eflet folitb anguftius: tuncque pauciores radii 
l*erinam attingerent, unde mollior impulfus, vifio debilior. Ubi cornea parum con¬ 
vexa elTet, longior diftant.ia retinse, ^qub majorem oculi globum, orbitamque am¬ 
pliorem poftularet. lis occurrit incommodis adjedus Criftallinus: fervata oculi m<> 
ie, minor eft- c-omeae convexitas, 

IV. 

Q UAMOBREM cum hujus diameterJn pkrirque hominibus circiter odio' 
linearum fit, diftantia retinae a cornea longe minor eft, quam fexdecim-. 
Si deeflet criftallinus , vicem ejus impleret vitrum apte couvexum, & ita difpo- 
fitum, ut radii Corneam ingrederentur fatis convergentes. Illi rurfus per aquo- 
film humorem fradi magis ad fe invicem accederent, & in pundo fui concurfus 
a retina exciperentur. Necefle non eflet, ut corporis vitrei pars criftallini locum occu¬ 
paret , ejufque figuram imitaretur. Cum enim aq^iofi humoris viffei que corpo¬ 
ris fere aequa fit denfitas & vis refringens, nulla i contingeret refadio, dum lumen 
ab ilio in hoc ingrederetur. Utrum vis igitur in Criftallini locum fuccederet,quam- 
«jue- indueret figuram , perinde ferme eflet. Rationi fuffragatur experientia , de- 
prefTo enim ad tollendam fuffufionem Criftallino , non aboletur vifiofed ap¬ 
parent omnia magis-aut miniis confufa, 

V.- 

P ARTES organi non funt omnes ejufdem lieCeflitatls; alis fic ad adia- 
nem conducunt, ut fine iis nullatenus edatur: ali^ eam utilitatem habent. 
Ut melius perficiatur. Hujus generis eft Criftallinus. Is non mediocriter confert,. 
Ut in retina radii precife concurrant. Attamen abfque ejus' auxilio poftent ut¬ 
cumque colligi. Imo fi naturje errore convexitas cornea; fit in aliquo major quam 
par eft, ita ut ejus diameter fit , exempli gratia, quinque linearum , diftantia vero 
retineo a cornea fit decem , vifioni nocet Criftallinus; radii enim, qui femel 
humore aquofo fradi in retina uniri deberent, interventu Criftallini iterum at¬ 
que iterum fradi colliguntur , priufquam retinam attingant, ficque oculum Myo- 
piae vitio laborare necefle eft. Tunc igitur fublato Criftallino juvaretur vifio. Ciim' 
oculus rite conformatus eft, pluries fradi fucceflive radii ita ad fe invicem-accedunt, 
ut in retina uniantur. Si deeflet Criftallinus , radii non fatis infringerentur , & 
nifi vitrum occurreret convexum, ultra retinam radii coirent. His aftipulatur ob- 
fervatlo ; depreflb enim in fuffufione Criftallino , ad diffindam vifiunem plxrique- 
*gri vitrum maxime convexum adhibent, illud que ita collocant, ut ab eo¬ 
dem objedi pundo radii profedi oculum ingrediantur convergentes. Quod fi 
ita facerent ii, quibus irteft Criftallinus & oculi partes ex naturae Lege confti- 
funt, omnia ipfis prorfus confufa apparerent. Oportet enim, ut in horum 










oculos fadii illabantur divergentes. Verum Myopibus aliquando profuit 
Co, iis nempe quibus erat cornea jufto convexior. Cum enim antea perfpicillis con¬ 
cavis opus haberent, demilTo per operationem Criftallino, objedla nudi? Qculij 
diftindtc fatis confpexerunt. 

Ergo ftare potefl vijiq abfque CrifiallinOt 
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